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PART III 
Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ . ഡി . റ്റി.( ടി ) 03 /2015 - 16. 

2015 മേയ് 7, 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 9 - 6 -2015 , 4 മണിവരെ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേ ദിവസം 4. 30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി ആയാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അവ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി മുതൽ 2 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത ദർഘാസ് പ്രവർത്തി കരാറുകാരനു 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം പ്രമാണത്തിന്റെ തീർക്കേണ്ട വേണ്ട യോഗ്യത 
അടങ്കൽ തുകയും 

വില 

കാലാവധി 


(2) 


35,000 


5,000 +5 % വാറ്റ് 


60 ദിവസം 


1 38 / 2015 -16 തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തി സ്റ്റേറ്റ് ബയോ 

കൺട്രോൾ ലബോറട്ടറിയിൽ 100 കെ . വി . എ . 
- ഡി. ജി . സൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - 14 ,00,000 


100 


പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി ക്ലാസ് 
കെ . വി. എ . ഡിജി സൈറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള 

യോഗ്യതയും 
പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി / സി ക്ലാസ് 


6,000 


500 + 5 % വാറ്റ് 


30 ദിവസം 


2 39/ 2015 - 16 - തൃശ്ശൂർ പുതുക്കാട് വടക്കേതൊറവ് 

മിനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 2,31,000 
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( 1) 


( 2 ) 


| ( 6 ) 


19, 000 


1,500 +5 % വാറ്റ് 


40 ദിവസം 


പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി ക്ലാസ് 


5,400 


500 +5 % വാറ്റ് 


45 ദിവസം 


പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ / ബി / സി ക്ലാസ് 
പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ / ബി ക്ലാസ് 


35,000 


5, 000 + 5 % വാറ്റ് 


45 ദിവസം 


9 ,000 


800 + 5 % വാറ്റ് 


- 40 ദിവസം 


3 40/ 2015 - 16 തൃശ്ശൂർ ഗവ. ഫൈൻ ആർട്സ് 

കോളേജിൽ വൈദ്യുതീകരണം, പ്ലഗ് പോയിന്റ് 
സ്ഥാപിക്കൽ, എ . സി . സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ 
പ്രവൃത്തികൾ- 7,45,000 
41/ 2015 - 16 LAC- ADF തൃശ്ശൂർ ചാമക്കാല ഗവ . 
- മാപ്പിള ഹയർ സെക്കന്ററി പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം- 2,15,000 
42 /2015- 16 - തൃശ്ശൂർ ശ്രീ . സി . അച്യുതമേനോൻ 
ഗവ . കോളേജ് ( യു . ജി . സി ., 12 -ാം പദ്ധതി) 
മെയിൻ ബ്ലോക്ക് ഒന്നാം നിലയുടെയും രണ്ടാം 
നിലയുടെയും വൈദ്യുതീകരണം - 14,00,000 
43/2015 -16 LAC - ADF തൃശ്ശൂർ ഗുരുവായൂർ 
ഗവ . യു . പി . സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം 

നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം - 3,60 ,000 
7 44/ 2015 -16 - MLA - ADF- 2012 - 13 പാലക്കാട് 

( ഒറ്റപ്പാലം അസംബ്ലി മണ്ഡലം) പി. എച്ച്. സി. 
നാട്ടുക്കൽ അധിക ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, 

വൈദ്യുതീകരണം - 5, 93, 000 
8 45 /2015 -16 - എറണാകുളം കളമശ്ശേരി ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് 
- മജിസ്ട്രേറ്റ് പുതിയ കോർട്ട് അധിക വൈദ്യുതീ 
കരണവും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും - 3, 00,000 
46 / 2015 - 16 - എറണാകുളം ആലുവ റൂറൽ 
എസ്. പി. യുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് പുനർവൈദ്യുതീ 
കുരണം - 2,63,000 


പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ / ബി / സി ക്ലാസ് 
പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി ക്ലാസ് 


- 14,900 


1,200 +5 % വാറ്റ് 


30 ദിവസം 


- 7,500 


600 + 5 % വാറ്റ് 


30 ദിവസം 


- 6,600 


600 + 5 % വാറ്റ് 


50 ദിവസം 


പൊതുമരാമത്ത് 
- ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി/ സി ക്ലാസ് 
പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി / സി ക്ലാസ് 
പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ / ബി/ സി ക്ലാസ് 

പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ / ബി / സി ക്ലാസ് 


8 ,300 


700 + 5 % വാറ്റ് 


30 ദിവസം 


47 / 2015 - 16 - എറണാകുളം ഗവ . ലോ കോളേജിൽ 
വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും - 3,30, 000 


8 , 900 


800 + 5 % ( 


- 30 ദിവസം 


48 / 2015 - 16 - എറണാകുളം ഗവ. ലോ കോളേജിൽ 
ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ അധിക വൈദ്യുതീ 
കരണവും സ്വിച്ച് ബോർഡ് മാറ്റിവയ്ക്കൽ, 
ട്യൂബ്, ഫാൻ കേടുപാടുതീർക്കൽ തുടങ്ങിയ 
പണികൾ - 3,55,000 


8 ,900 


800 + 5 % വാറ്റ് 


30 ദിവസം 


12, 500 


1,000 +5 % വാറ്റ് 


30 ദിവസം 


12 49 / 2015 - 16 - എറണാകുളം ഗവ . ലോ കോളേജിൽ 

ലൈബ്രറി കെട്ടിടം, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം - 3,55,000 
13 50 / 2015 - 16 - എറണാകുളം കുമ്പളം ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത് എസ്. സി . കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ 

വൈദ്യുതീകരണം - 5,00 ,000 
14 51/2015 - 16 - എറണാകുളം റീജിയണൽ അനലറ്റിക്കൽ 

ലാബിൽ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപണികൾ, അധിക 
പവർ പ്ലഗ് സ്ഥാപിക്കൽ, 10 കെ . വി . എ . 

യു . പി.എസ്., എ . സി . സ്ഥാപിക്കൽ - 9, 00, 000 
15 52 / 2015 -16 - എറ ണാ കുളം കൊളീജി യേറ്റ് 

എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസ് (മഹാരാജാസ് 
കോളേജിനു സമീപമുള്ളത്) വൈദ്യുതീകരണം - 
-- 4, 70 ,000 


പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ / ബി/ സി ക്ലാസ് 
പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി/ സി ക്ലാസ് 
പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി ക്ലാസ് 


22 ,500 


1, 800 + 5 % വാറ്റ് 


45 ദിവസം 


11,800 


1,000 + 5 % വാറ്റ് 


30 ദിവസം 


പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ / ബി / സി ക്ലാസ് 


6, 100 


500 + 5 % വാറ്റ് 


30 ദിവസം 


16 53 / 2015 - 16 - എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ കോർട്ട് 

കോംപ്ലക്സ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്ലഗ് പോയിന്റ് 
സ്ഥാപിക്കൽ, ഇൻവെർട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകൽ, 
എ . സി. യൂണിറ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ ജോലികൾ - 


പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി / സി ക്ലാസ് 


- 2,41,000 
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ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആയത് 
കരാ റു കാർ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ട തും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂരിന് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രിക്കുക യു ള്ളു . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെടെയുള്ള വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത 
വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ പേർക്ക് മാറാവുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, 
നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക 
കരാർ - 500 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എൻ. എസ്. സി./ ട്രഷറി ഡെപ്പോസിറ്റ് പോസ്റ്റോഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്/ ദേശസാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് 
ബാങ്കിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ താഴെപറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
പണയപ്പെടുത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി .1/ ടി .എൻ./ 2/ 2015 - 16 . 


2015 മേയ് 12. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, കെട്ടിട വിഭാ ഗം , കോഴി ക്കോട് താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവർത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 2012 - ൽ പരിഷ്കരിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
കോഡിന്റെയും മാന്വലിന്റെയും നിബന്ധനകളോട് കൂടി ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

ദർഘാസ് പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരുടെ 
നമ്പർ - പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം പ്രമാണത്തിന്റെ കാലാവധി - യോഗ്യത 
അടങ്കൽ തുകയും 

വില 


നിരത് 


( 1) 


- ( 2) 


- 2 / ഇഇ ( ബി ) കെ . കെ . ഡി./ 2015 -16 - ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി- - കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ 
മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ 
രണ്ടാം നിലയിൽ ടൈൽ വിരിക്കലും ജനവാതിൽ 
റിപ്പയർ ചെയ്യലും മറ്റും 17,05,000 


" സി ക്ലാസും 
അതിനുമുകളിലും 


43 , 000 


5 ,250 


2 മാസം 


- 3 / ഇഇ ( ബി ) കെ . കെ . ഡി ./ 2015 - 16 ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ 
മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പി. ജി . ക്ലാസ് റൂമിന്റെയും 
എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിന്റെയും മുകളിൽ ഷീറ്റ് 
റൂഫ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും പമ്പ്ഹൗസ്റിപ്പയർ 
വർക്കും - 12 ,50,000 


91,250 


31, 250 


5.250 


" സി ക്ലാസും 
അതിനുമുകളിലും 


5 ,250 


2 മാസം 


2 മാസം 


-- 4/ ഇഇ ( ബി ) കെ . കെ . ഡി. 2015- 16 - കോഴിക്കോട് 
ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് - 
മെഡിസിൻ സ്റ്റോറിലേക്കുള്ള പാസ്സേജ്, ഡ്രസ്സിംഗ് 
റൂറൂമിനുവേണ്ടി കേബിൻ, യു . എസ്. ജി. യ്ക്ക് 
പാർട്ടിഷ്യൻ, വാച്ചർ റൂം , സർജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് 
മുകളിൽ ഷീറ്റ് റൂഫ് വർക്ക്മുതലായവ - 7, 50 ,000 


" സി ക്ലാസും 
അതിനുമുകളിലും 


- 18 ,750 


1,575 


2 മാസം 
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- ( 2) 


( 5 ) 


( 6 ) 


5/ ഇഇ ( ബി) കെ . കെ . ഡി./ 2015- 16 - കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ഗവൺമെന്റ് 
നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡ് 
ടാറിംഗും കോളേജ് ബിൽഡിംഗിന് മുമ്പിൽ 
ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽസ് പതിക്കലും- 10 ,50,000 


" സി ക്ലാസും 
അതിനുമുകളിലും 


26,250 


5 , 250 


2 മാസം 


പുനർ ദർഘാസ് 


5 92 / ഇഇ ( ബി )/ കെ . കെ . ഡി. 2014- 15 ഡെപ്പോസിറ്റ് 

പ്രവൃത്തി-- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ 
കോളേജിൽ ഗെയിറ്റ് നിർമ്മിക്കലും ഇന്റർലോക്ക് 
ടൈൽസ് പതിക്കലും - 9,00,000 


“ സി ക്ലാസും 
അതിനുമുകളിലും 


22 ,500 


1, 890 


2 മാസം 


-- 94 / ഇഇ ( ബി ) കെ . കെ . ഡി./2014- 15 ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ 
കോളേജിൽ ഫയർ ആന്റ് സെയ്റ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തി- 18, 50,000 


" സി ക്ലാസും 
അതിനുമുകളിലും 


46 ,250 


5,250 


3 മാസം 


ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി - 2 -6 -2015 മുതൽ. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 9 - 6- 2015 വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - ടെണ്ടർ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ മേൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ www. keralapwd. gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ Home പേജിൽ 
Latest Tenders എന്ന ലിങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിവരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിന്റെ നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, കെട്ടിട വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്നവിധത്തിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡാറ്റ്, 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ആവശ്യമായ തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മേൽ പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ 
പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം പ്രത്യേകം സമർപ്പിക്കണം. 

- ഇതോടൊപ്പം | 150 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പൂർണ്ണരൂപത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും പാൻ കാർഡിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവ ടെണ്ടർ ദിവസം 3 മണിക്കുള്ളിൽ 
ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ നേരിട്ട് ഈ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ വകുപ്പിലുള്ള കാലതാമസ 
ത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പുതുക്കിയ മാന്വൽ പ്രകാരം ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗം, കോഴിക്കോട്. 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


316 


